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HUB‏ علوم ا 


للمزيد من المراجعات لكافة المواد يرجى زيارة الصفحة على الفيسبوك 
1١1١1]!!! [‏ 
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أ من مكونات الجهاز الدورى 


(]) الجلد (ب) القلب (ج) لا شئ مما سبق 


.١‏ هو جهاز يقوم بنقل المواد الغذائية المهضومه والاكسجين والماء الي جمبع خلايا الجسم وينقل ما تكون داخل الخلايا من 
نواتج احتراق الغذاء الي اعضاء الاخراج 


() الجهاز البولى (ب) الجهاز الاخراجى (ج) الجهاز الدورى 
.١‏ تتكون الاوعية الدموية من 

0 جميع ما سبق © شعيرات دموية (ج) أوردة وشرايين 
'. يتكون قلب الانسان من 

0 6ن © أربع جوانب 0 سد كو كف 
, هو مجموعة من الأعضاء التى تخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن هدم المواد الغذائية 

(1) الجهاز البولى (ب) الجهاز الدورى (ج) الجهاز الاخراجى 


(]) الفلاريا (ب) عسر الهضم (ج) تصلب الشرايين 


١‏ يتكون دم الانسان من 

0 بلازما وصفائح دموية (ب) كرات دم بيضاء وحمراء رج جميع ما سبق 
أ. أعضاء الاخراج هى 

(1) الرئتان والجلد (ب) الجهاز البولى (ج) جميع ما سبق 


اها الغضوان ال ساسان فى الجهار البقلى 


() الجهاز البولى (ب) الحالبان (ج) الكليتان 
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